CENTRO UFOLOGICO NAZIONALE 


Luogo: Bettole di Buffalora (BS) 
Data: 31-10-98 

Ora: dalle 19:15 alle 19:25 
Tipologia: LN 

Fonte: CUN 


Due persone notano casualmente in cielo luci intermittenti, bianche, con una lieve sfumatura 
arancio-rossa. Le luci sono in direzione ovest-sudovest a 30 gradi sull'orizzonte. Inizialmente 
i testimoni hanno pensato ad un aereo ma si sono poi resi conto che le luci rimanevano ferme 
in cielo. I lampi si ripetevano ritmicamente, sempre in sequenza e da destra a sinistra. 
Medntre una luce era più intensa e brillava, una seconda, in contemporanea, sembrava 
attenuarsi. Le luci sono sparite momentaneamente per due o tre volte, per poco tempo, 
riapparendo poi nello stesso punto. Dopo dieci minuti le luci sono scomparse e riapparse, più 
piccole e in un'altra posizione, come se si fossero spostate. Dopodiche sono scomparse 
definitivamente. 


